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1. Un gaz monoatomic, aflat în starea iniţială 1 (p, = 200000 PaF, 
* procesciclie format din: arae 
4 1-2 destindere izobară până la V, =2 L ti, 
$ 2-3 iransformare izocoră până la p = are 
&@ 3-4 comprimare izobară până la volumul inja 
4 4-1 transformare izocoră până în starea inițială. 
Reprezintă funcţia p = pV) ; ca tei 
D Sal porțiuni ale transformării ciclice gazul primeşte aaa m o S ii 
ii ci zi căldură (10; 
ce porțiuni formării ciclice gazul cedează căldură (10; ) $ A 
a Da E. aliat ciclice gazul cedează mediului inconjurător energi 
Pe ce porțiuni ale 


= 051) efectuează un 


i ic şi cât este acesta? 

rin lucru mecanic şi cât est să aip 
A ce porțiuni ale transformării ciclice gazal primeşte d; 
energie prin lucru mecanic și cât este acesta" f hosana 
raleuleazà lucrul mecanic total, £, pe toată transformarea cdi 
J d. ou pin celulă reprezentat la punctul a) şi cu diferența Q;-Q, 
rând, 


fi ? 
ă ificaţie ar putea avea acest raport? 
g) Calculează raportul Z/Q,; ce semnificaţie ea 


la mediul înconjurător 


2. Un gaz biatomic, aflat în starea iniţială 1 (7, 

| 2. proces ciclic format din: iii aai 
0 1-2 destindere izotermā până la p; =10 Pa; , 
0 2-3 comprimare izobară până la volumul inițial 

| 9 3-1 transformare izocoră până în starea iniţială. 

| ap) Aceleaşi cerințe ca la problema 1. 

d 


i ic, s-ar folosi un 
hì Cum se modifică valorile calculate dacă, în locul gazului biatomic, s- 


estec de x, = 50% x, = 50% ic (concentrați 
= 50% gaz poliatomic (concent 
amestec de x, = 50% gaz monoatomie şi g 


molare)? 


10 


3. O cantitate v= 57 mol de gaz poliatomic, aflat în sarea iniţială 1 (T, = 300K), efec- 


tucază un proces ciclic format din: 

9 12 destindere izobară până la dublarea volumului inițial; 
9 2-3 transformare izocoră până la temperatura iniţială; 

$ 3-1 comprimare izoterimă până în starea inițială 

a)-g) Aceleaşi cerințe ca la problema 1, 


™ Cum se modifică valorile calculate dacă, în locul gazului biatomie, s-ar folosi un 


amestec de x, = 50% gaz monoatomie şi x, =50% gaz biatomie (concentrații 
molare)? 


4. Un gaz poliatomic, aflat în starea inițială 1 (p, =8-10* Pa, Hi =10) efectuează un 
proces ciclic format din: 
® 1-2 destindere adiabatică până la p, =0,5-10% Pa; 
È 2-3 comprimare izobară până la volumul iniţial; 
9 3-1 transformare izocoră până în starea inițială, 
a)-8) Aceleași cerințe ca la problema 1. 


? Cum se modifică valorile calculate dacă, în locul gazului biatomic, s-ar folosi un 
P g: - 7 

amestec de x, =40% gaz monoatomic și x, =60% gaz biatomic (concentraţii 
molare)? 


5. Un gaz biatomic, aflat în starea iniţială 1 (p, =10* Pa, V, =11) efectucază un proces, 
ciclic format din: 


9 1-2 destindere după legea pl” = const. până la p, =2-10° Pa; 

9 2-3 transformare izocoră până la presiunea inițială, 

9 3-1 comprimare izobară până în starea inițială. 

a)-g) Aceleași cerințe ca la problema 1. 

h) Cum se modifică valorile caleulate dacă, în locul gazului biatomic, s-ar folosi un 
pnesteo de i = 209 gaz manoatomie şi x, =80% gaz poliatomic (concentraţii 


6. O cantitate de gaz monoatomic, aflată iniţial în starea 1 (p, = 100£Pa, V, = 17), se destinde, 
dublindu-și volumul după legea p =aVT, în care a = const, Caleulia:ă: 
a) lucrul mecanic efectuat de gaz; 
b) căldura molară a gazului în cursul procesului respectiv. 
7. O cantitate de gaz biatomic, aflată inițial în starea 1 (p, =1004Pa, ¥, =11), se comprimă 
înjumătățindu-și volumul după legea V? =a7, în care a = corist. Calculeaza: 
a) lucrul mecanic efectuat asupra gazului, 
b) variaţia energici interne a gazului; 
€) căldura molară în cursul procesului. 
Un amestec gazos având y = 1,5se destinde după legea pV::* = consr. 
a) Calculcază căldura molară a gazului în acest proces, 
b) Se răceşte sau se încălzeşte gazul în acest proces? 
©) Primeşte sau cedează căldură gazul în acest proces? 


Jl. Un gaz monoatomic aflat într-un vas 
închis de volum V=24, la presiunea 
pi = 10 Pa, este incălzit până ce presiu- 
nea devine p, =2:10* Pa. Calculează: 
a) lucrul mecanic; 

b) căldura; 
e) variația energiei interne. 

2. Temperatura unei cantități de azot, afla- 
tă intr-un vas închis de volum V =14 
la presiunea inițială p, =10° Pa, este 


ridicată de la 1, =7*C la temperatura | 


t, =147°C. Calculează: 
a) presiunea în starea finală; 
b) variația densității în acest proces; 
€) căldura; 
d) variația energiei interne; 
e) lucrul mecanic. 

3. O masă m=32g de oxigen, aflată iniţial 
la presiunea p, = 1004Pa şi temperatura 
1, =27°C, este încălzită izocor până 
când presiunea creşte de 2 =|/5ari. 
Calculează: 
a) temperatura finală; 
b) volumul ocupat de gaz: 
€) lucrul mecanic; 
d) căldura; 
€) variaţia energiei interne. 

4. Un gaz ideal monoatomic cu volumul 
V = Im, este încălzit izobar la presiunea 
p=10 Pa, de la T, =300K până la 
t, =327*C. Caleulează: 

a) căldura; 

b) lucrul mecanic; 

€) variația energiei interne. 

O cantitate m=14g de azot aflată la 
temperatura f, =17°C se dilată izobar 
mărindu-şi volumul de z = |,2ori. 

Calculează: 

a) căldura; 

b) lucrul mecanic; 

©) variația energiei interne. 


6. Un gaz biatomic cu volumul 


Vi =041, aflat la presiunea p =100, 
absoarbe izobar căldura Q=140J. 
Calculează: 

a) variaţia energiei interne; 

b) lucrul mecanic; 

€) volumul final; 

d) de câte ori s-a mărit temperatura 
acest proces. 

Un gaz biatomic este încălzit iz 

absorbind căldura O = 3504. Calcul 

a) căldura cedată de gaz prin ră 
izocoră până la temperatura initi 

b) lucrul mecanic efectuat în pri 
izobar şi pe întregul proces. 

Un gaz monoatomic ocupă un volume 

V = 21 la presiunea p, = 100XPa, Calos 

lează căldura absorbită de gaz pentru cæ- 

a) presiunea să crească în condiţii 
izocore de  =2ori; 

b) volumul să crească în condiţii izo- 
bare de = 20r} 

€) presiunea să crească în condiții 

izoterme de z = 2ori. 

Un amestec format din x, =20% gaz 
monoatomic (concentrație molară), 
x, = 30% gaz biatomie şi restul gaz poli- 
atomic ocupă la presiunea p, =1004Pa 
un volum V, =1£. Calculează căldura 
absorbită de gaz O, căldura molară, 
lucrul mecanic efectuat și variația ener- 
giei interne dacă: 

a) presiunea creşte în condiţii izocore 

de = L2ori; 

b) volumul creşte în condiţii izobare 

de z = 12ori; 


€) presiunea creşte în condiţii izoterme 
de z =12ori. 


Un gaz având volumul V, =11 şi aflat la | 14. 


presiunea p, =1004Pa îşi dublează 
izoterm volumul. Calculează: 

a) căldura; 

b) lucrul mecanic; 

c) variaţia energiei inteme. 

Se cunoaşte: In 2= 0,693. 

O cantitate de azot cu masa m=14g, 
aflată la temperatura = 3004, este 
comprimată izoterm până la o presiune 
de e=2,7lori mai mare decât cea ini- 
țială. Calculează: 

a) căldura; 

b) lucrul mecanic; 

c) variaţia energici interne. 

Unui gaz monoatomic i se dublează izobar 

temperatura (procesul 1-2), absorbind 

căldura Q,, =250/. Gazul este apoi răcit 
izocor (procesul 2-3) până la tempe- 
ratura iniţială. Calculeazā: 

a) variația energiei interne AU, şi lu- 
crul mecanic L,, în procesul izobar; 

b) căldura Q,,, variația energiei interne 
AU, şi lucrul mecanic Ly, în pro- 
cesul izocor; 

€) căldura Qy, variaţia energiei inteme 
AU, şi lucrul mecanic L,, schim- 
bate de sistem cu exteriorul, dacă 
sistemul este adus la starea iniţială 
printr-o transformare izotermă (pro- 
cesul 3-1); 

d) căldura Q, variaţia energiei interne 
AU şi lucrul mecanic L schimbate 
de sistem cu exteriorul în întregul 
proces 1231, 

Un mol de gaz poliatomic, aflat inițial 

la temperatura f=30*C, se destinde 

adiabatic efectuând un lucru mecanic 

L=7479J. 

Calculează temperatura finală. 


Volumul unui gaz poliatomic a crescut 

de z=8ori, o dată adiabatic şi o dată 

izoterm. Calculează, pentru cele două 

procese, raporturile dintre: 

a) căldurile schimbate cu mediul exte- 
TOF: Ouaatare | O aom 3 

b) lucrurile mecanice schimbate cu me- 
diul exterior: Luses 

15. Un gaz poliatomic cu volumul V, =14 

se dilată adiabatic până într-o stare în 

care volumul devine V, = 8£ și presiu- 

nea p, =10° Pa. Calculează: 

a) presiunea în starea inițial; 

b) raportul temperaturilor în cele două 
stări 7,7; 


Lene 


e) căldura. 

16. Un gaz monoatomic își micşorează pre- 
siunea de k = 2ori, o dată printr-un pro- 
ces adiabatic şi o dată printr-un proces 
izoterm. Caleulează: 

a) raportul Va /Vamea în cele două 
procese; 

b) raportul lucrurilor mecanice în cele 
două procese; 

€) raportul căldurilor schimbate cu exte- 
riorul în cele două procese, 

17. Într-un proces adiabatie al unui gaz 
poliatomic, viteza pătratică medie finală 
este de ori mai mare decât viteza 
pătratică medie inițială. Calculează: 

a) raportul temperaturilor Z, /T 
b) raportul volumelor V, /P;; 
€) raportul presiunilor p, / P, 

18. Pentru o încălzire izobară, calculează 

raporturile: O'aU AD în funcție de 
tipul de molecule ale gazului (y). 

b Un amestec format dintr-un gaz monoa- 
tomic şi un gaz poliatomic are y=1,5. 
Calculează concentrațiile molare ale ce- | 
lor două componente. 


